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添付文書 

取扱説明書 

家庭用 品番 

マッサージチてア EP - MA 70 


リアルプ〇 



♦このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、 

まことにありびとラございまず。 

♦取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

♦ご使用前に r を全上のごま意 J (4 〜7ページ)を必ずお読みください。 

♦保証書は r お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、 

取扱説明書とともに大切に保管してください。 


保管用 

保証書別添付 





7 ツサージをずるとを 
しないとを 

巧用シーンに合わせてご利用いただけまず 
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ご使用前に _ 

♦を全上のごま意 . 4〜7 

参各部のなまえとはた5き . 8〜11 

■設置ずる . 12〜13 

組み立てる . 14〜17 

参毎回マッサージをはじめる前に . 18〜21 


(£ いかた 


•簡単な使いかた . 22 

全身を自動でマッサージしたい . 24 

-全身自動コースをはじめる 
•首•肩•背-腰のマッサージ強さを調節ずる 
全身自動 •エアーマッサージやストレッチを切/入ずる 

コース 参自分好みの設定を登録したい . 28 

-お気に入りの設定を登録ずる 
• 登録した設定ではじめる 

♦r 温感」もみ玉を使いたい . 30 


♦r 首をちみたい」「肩をたたさたい」などお好みの部位を 
お好み お好みの動作で集中してマッサージしたい . 

動作 •お好み動作をはじめる 

-強さや位置を調節ずる 


32〜3已 


ェァー 

動作 

ストレッチ 

動作 


♦「肩」 r 腕」「腰」 r 脚」のエアーマッサージや 
「肩甲骨」「骨盤」「脚」のストレッチびしたい . 3己〜40 

. エアーマッサージ/ ストレッチをはじめる 
-強さを調節ずる 

-「脚」エアーマッサージ/ストレッチの上手な使いかた 

♦リクライニング角度と脚のせ台を調節ずる . 41 


♦マッサージを終了ずる . 42〜43 

お手入れ/ Q & A _ 

♦お手入れのしかた . 44〜4已 

♦本体を移動ずるとさは . 4己〜47 

• Q&A . 48〜已2 


お知5せ _ 

♦全身自動コース/動作の内容/音亩ナビ機能について .... 已3〜已4 


♦エラー表示について . 已已 

寒故障かな？と思ったとき . 已己〜已7 

参定格•仕様 . 已8〜已9 

•保証とア フターサー ビス . 63 
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ま全上のご注意 0巧ずお守り<だをい 


人への危害、財産の損害を防止ずるため、必ずお守りいただくことを説明していまず。 

■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


A 警告 

r 死亡や重傷を負ラおそれびある内容 J でず。 

八ま意 

r 傷害を負ラことや、財産の損害び発生ずるおそれびある内容 J でず。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。（次は図記号の例でず） 

^\)してはいけない内容でず。 A 実行しなければならない内容でず。 


r 

A 警告 

〇 

•医師の治療を受けているとをや下記の人は必ず医師と柏談のうえ使用ずる。 

(I) ぺースメーカーなどの電磁障害の該響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人 
(吕)悪性しゅよう（腫瘍)のある人 

(3) む臓に障害のある人 

(4) 温度感覚喪失び認め5れる人 
(已)巧娠中や出産直後の人 

(已)糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 

(7) 骨粗しよラ（鬆)症の人、せきつい(脊椎)を骨}斤している人、ねんざ(捻挫)、肉離れなどの 
急性とラ（疼)痛性疾患の人 

(8) 施療部位に創傷のある人 

(9) 体温 38° CJ ；| 上(有熱期)の人 

(例：急性炎症症状!:けん怠感、悪寒、血圧変動など〕①強い時期、衰弱しているとき） 

(10) 安静を必要とずる人や著しく体調のずぐれないとき 

(II) 背骨に異常のある人、なびっている人 

(12) 椎間板 ヘルニア おの人 

(13) 上記に(外に身体に特に異常を感じているとき 
守らないと事故や体調不良をおこずおそれびありまず。 

必ず巧る 

•使用中に身体に異常びあ5われたり感じたときや使巧しても効果びあ5われない場合は、 

直ちに使用を中止し、医師に柏談ずる。 

守らないと事故や体調不良をおこずおそれびありまず。 


•マッサージ使用中や背もたれ、脚のせ台を動かずときは必ず周囲(本体の後部、下部、前部、側部） 
に人やぺッ ト びいないことを確認ずる。 


•体型センシングしたときは必ず肩位置び合っているか確認ずる。合っていないときは位置調節ボ 
タンで肩の高さを調節ずるか、マッサージを停止して再度体型センシングを行う。（全身自動コー 
ス、お好み動作のとを） 

守らないと事故やけびのおそれびあ0まず。 


• ご使用の前には、必ずくつろざクッションをめくり上げて、本体の巧地び破れていないか確認ずる。 
また' その他の部分にも巧地の破れびないか確認ずる。 

(どんなにルさな破れでも、直ちに使用を中止し、電源プラグを巧き、修理を巧頼してください。） 

布地び破れた状態で使用ずるとけびや感電のおそれびありまず。 


么警告 


• はじめは弱い刺激でマッサージずる。 

•マッサージは1回1巨分む内にずる。 

• 同一個所への使用は已分に(内にずる。 

守らないと逆効果やけびのおそれびあ0まず。 

• r 温感 J もみ玉を使巧ずるとをは、長時間もみ玉を同一個所に軸れないよラにずる。 

な温やけどのおそれびあ0まず。 

〇 • ご使用の後は必ず電源スイッチを「切」、施錠スイッチを「閉」にし、施錠キーを巧き、電源プラグを巧く。 

おず守る 守らないとお子様のいたずらによる事故やけびのおそれびありまず。 

• 電源プラグは根元まで確実に差し&む。 

守らないと感電や発熱による火災の原因にな0まず。 

• 電源プラグのほこり等は定期的にとる。 

守らないと湿気等で絶縁不良とな0、火災の原因にな0まず。 

(ほこりは乾いた巧でふいてください。） 

• 次の人は使用しない。 

医師からマッサージを禁じられている人(例：虹控(塞检)お、重度の動腑りゅラ（瘤)、 

急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など） 

症状を悪化させるおそれびありまず。 

• 次の人は骨盤ストレッチを使用しない。 

(1) 急性腰痛、椎間板ヘルニア、腰椎ずベりおの人 

(2) 変形性股関節おなど股関節の悪い人 

(3) 骨粗しよラ（露)症の人 

(4) 使用中に脚のしびれ、だるさを感じた人 
症状を悪化させるおそれびありまず。 

•首周辺をマッサージずるときは、もみ玉の動きにま意して、首の前方や過度に強いマッサージは 

0 しない。 

• 背もたれやひじ掛けの上にのらない。 

禁止 •足を入れた状態、本体に座った状態で脚のせ台反お□ック解除レバーを引かない。 

• お子様に使わせない。また本体の上で遊ばせたり、座面-背もたれ-ひじ掛けの上に①5せない。 
• ご自分で意思表おびできない人、または操作できない人は使わない。 

事故やけびのおそれびあ0まず。 

• コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流 100 VL ソがでの使用はしない。 

(ミ毎外での使巧や変圧器を用いた使巧はできません。） 

感電-故障や発熱による火災の原因にな0まず。 

• 電源コード-電源プラグを破損ずるよラなことはしない。 

(傷つけたり、加工したり、熱機器におづけたり、無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったり、 
重い物をのせたり、束ねたりしない。） 

傷んだまま使用ずると、感電-ショート-火災の原因になりまず。電源コードや電源プラグの修 
理は、販売店または r 修理ご相談窓□」にご相談ください。 


めれ手禁止 

分解禁止 


•めれた手で、電源プラグの巧き差しはしない。 

感電の原因にな0まず。 

•絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしなし、。 

発火した0、異常動作して、けびをずるおそれびあ0まず。 






まを上のご注意（つヴき) 


_ A 汪居、 _ 

•現在健康でも下記のよラな人は必ず医師と柏談のラえ使用ずる。 

(1) 加蹄により筋肉の衰えた人や瘦身の人 

(2) 骨や内臓に起因ずる腰痛の人 

(3) 打ち身やねんざのしやずい人 
(4 煉物酔いの激しし、人 

(已)過去に屯、臓や内臓の手術をされた人 
守らないと健康をそこなラおそれびあ0まず。 

•もみ玉び収納位置にあることを確認してか5座る。 

•本体に異物びはさまっていないか確認してか5座る。 

(背もたれ、脚のせ台、手•腕マッサージ部に異物びはさまっていないか確認ずる。) 
• 脚のせ台び回転しないことを確認してか5座る。 

守 b ないと事故やけびのおそれびあ0まず。 

•頭部につけた髪かざりなどの硬いちのははずしてか5座る。 

• ズボンのポケットに硬いものを入れたままマッサージしない。 

•手や腕をマッサージずるときは、時計、つけの、指輪など硬いものははずず。 

守らないとけびのおそれびあ0まず。 


• マッサージ中に本体か5降りるときは、必ず動作を止めてか5降りる。 

守らないと事故やけびのおそれびあ0まず。 


0 «電源プラグを巧くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って巧く。 

守らないと感電やショートのおそれびあ0まず。 

必ず巧る- 

• ををのためにアースを確実に取り付ける。 （ P .1 已参照） 

守らないと故障や漏電のとさに感電のおそれびありまず。 


•キャスターで移動ずるとをは、周囲の障害物を取り除き、背もたれを完をに起こした状態で脚の 
せ台を腰より低く持ち上げ(巧か5約 SOcmLiTF )、 ゆっくり移動ずる。 （ P .47 参照） 

守らないと転倒による事故やけびのおそれびあ0まず。 


• 水平な場所で使用ずる。 

守らないと本体び倒れて事故のおそれびありまず。 


•動かない場合や、異常を感じたときは使用を中止し、ずぐに電源プラグを巧いて点検修理を依頼 
ずる。 

守 b ないと感電や発火のおそれびあ0まず。 


•本品の使用によって発疹、発ホ、かゆみなどの症状びあ5われた場合は、使用を中止し医師に柏 
談ずる。 

守らないと事故や体調不良のおそれびありまず。 


• 施錠キー-取付ネジは、子供の手の届かない場所に保管ずる。 

守らないと誤飲やいたずらによる事故やけびのおそれびありまず。 


mr 






T 操作器 

もみ玉収納位置 


P. 10 〜 11 参照 


3 I 肩横マッサージ部 

♦エアー(空気)によるマッサージ機能内蔵。 


4] 枕 


已 I 背をたれ 

♦ちみ玉 

一ちみ機構部によるマッサージ機能内蔵。 
^「温感」ちみ玉内蔵。 

♦腰マツ サージ 用 エアー バッグ内蔵。 


己] <つろぎクッシヨン 


7 Iひじ測す 

♦背ちたれと連動して動さます。 

81手•腕マッサージ部 

♦エアー(空気)によるマッサージ機能内蔵。 

9 I座面 

♦おしり、ふとももマツサージ用エアーバッグ内蔵。 


101おしり-ふとをを横マッサージ部 

♦エアー控気)によるマッサージ機能内蔵。 

日1 1 脚のせ台脚-足裏マッサージ部 

♦エアー控気)によるマッサージ機能内蔵。 
♦脚スライドによる位置調節巧能。 





瞬 


脚 

マッサージ部 


>足裏指圧シート(着脱可能） 


足裏 

マッサージ部 


り21脚のせ台フラット部 

♦マッサージを使用しないとさは反転収納し、 
くつろざチェアとして使用。 

り31 脚のせ台反起□ック解除レバー 

♦レバーを引さなび5手動で反転切替します。 
(フラット部な脚-足裏マッサージ部） 
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►次のページにつづく 








































各部のなまえとはた 6 去（つヴき) 


操作器 


の回回 



子 


百 


互 

互 

" 8 " 

互 

互 

31 

12 


i 

E 切/入ポタン 

@スピーカー 

1 

メモ y ボタン ► P.28 〜29参照 

丘互メカ強規調節ボタン 

► P.23 参照 

® 急停止ボタン 

@ちみ玉位置調節ボタン 

► P.25 参照 

参マッサージを急いで悟止したいとき 1 し押します。 

0^ 巧定ボタン 


1 4 1 リクライこング角度-調節ポタン ► P.41 参照 

@エアー強規調節ボタン 

► P .23 参照！ 

5 1 お巧み動作巧がボタン ► P.32 参照 

@そこをつとボタン 

► P.26 参照 

たたをボタン ► P.3 已 参照 

^音黃ナビボタン ► P. 己 4参照 

己司ストレッチ切/入ボタ: 

♦「肩甲骨」「骨盤」 r 脚」の 

ン^ P.36 参照 

ストレッチ。 

垣]を身自動コース還がボタン ► P.24 参照 

回表示部 

► P . 11参照' 

「9] r 通感 J もみ玉切/入ボタン ► P 30参照 

♦すべて点巧した状態のイ 

ラストです。 


18エアー切/入ボタン 

♦r 肩」「腕」順」「脚」のこ 

► P.36 参照 

[ァ ー 。 1, 
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表巧部 









































































































































































































設置する 


了設置ずる場所を決める 

X ♦リクライニングでさるスペースを 
確保してください。 

壁などか510 cnU ソ上離す 


約吕〇吕 cm 


約4日 cm 




八ま意 



• 浴室など湿気のをい場所で使わない。 

感電や故障の原因にな0まず。 

•水平な場所で使用ずる。 

守らないと本体び倒れて事故のおそれびあ0まず。 


•ホットカーぺットなどの暖房器具の上で使わない。 

火災のおそれびありまず。_ 

参本体寸法について詳しくは、 P . 己9をご参照 
<ださい。 


マット脚のせ台び接地本体び接地 
などする部分 する部分 

参直射日光が毎曰長時間あたるところや、暖房器具の近くなど高温になるところへの設置は避け 
てください。合成皮革が変色したり、変質するおそれがあります。 

参たたみや床を傷つけることがありますので、本体の下にマツトなどを敷くことをお勧めします。 

本体と脚のせ台が接地する部分を覆える大きさ(最低1 2 C)cm X 7 C ) cm ) のものをご用意ください。 
参コンセントの近くに設置してください。 




〇姻包箱か3本体と付属品を取り出し商品を設置する 

「 A 注后、 

•設置された状態のまま、本体を引きずったり押し I •人をのせたまま移動しない。 

た0しない。 転倒による事故のおそれびあ 0 まず。 

•巧やたたみの上で、キヤスターを使って移動させ-二- 

ない。 • 本体を移動ずるときは、足裏マッサージ部を持たない。 

床やたたみに傷びっ<おそれびあ0まず。 守らないと移動中にスライドし、けびをずる 

V おそれびあ0まず。 


測面を持つ 



, r 


m 


正面部を持たな 
いで < ださい。 

足裏マッサージ 
部びスライドし、 
けびをするおそ 
れびあります 。I 


>くつろざクッシヨン 


固 


脚のせ台の溝に指を 
横を持つかける 





参重量物ですので搬入時には腰などを 
痛めないよラにごま意ください。 
(必ず2人な上で運んでください。） 


本体 質量 


本体を下ろすとさは 


約 8 已 kg 



参十分足元にミち意してゆつくり下ろ 
して < ださい。 

参脚のせ台は最後まで手をそえて下 
ろしてください。途中で手を放す 
と勢いよく戻ります。 

参たたみや床を傷つけることがあり 
ますので、本体の下にマットなど 
を敷 < ことをお勧めします。 


脚のせ台 裏カバー 


マツトなど 


参六角レンチ （1 本） 



参操作器スタンド 
操作器 


ホルダー 


固定ネジ 



(断面） 

OJ 4 mm 


参足裏指圧シート 


\ ©か 4 いを®か 


参取付ネジ 
(M 6 X 13 ) 黒 

實實實實 (4 本) 

( M 白 X 20) シルバー 
I Iに本） 

♦施錠キー （ 1 本） 



コード 

クリップ 


お買い上げ時は電源 
スイッチ部の施錠ス 
イッチに差し込んで 
あります。 


お買い上げ時は足裏 
マッサージ部に装着 
してあります。 
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組み立てる 


ちちどち6かの本体側面に操作おスタンドを取り付ける 


取付ネジで固定ずる (4 か所） 

使用するネジ…取付ネジ ( M 6 X 1 3) 
f X 4 本(黒） 


ネジの締めかた 

取付ネジ 



2 


♦4 本のネジを指で軽< 
締める 

(ネジ巧とネジが水平に 
なるよラに） 


六角レンチ♦六角レンチで締める 
/ ♦ネジ穴に対して、斜めに 

六角レンチで強 < 締める 
U とネジ部が破損するおそ 

れがあります。 


ひじ掛けを取り付ける （左ち両方） 

¢1ひじ掛けを本体にはめ^2^む 

W 参ひじ掛け裏面に「ち手」 r 左手」の表示があります。 

♦ひじ掛け側面の▲印同±を合わせるよラに、上 
か5はめ込んで<ださい。 

参指や エアー プラグをはさまないよラにミち意して 
<ださい。 

¢1ひじ掛けを下方に巧さえつけなび5、 
W 前にスライドさせる 

A 取付ネジで固定ずる(左ち各1か所ずつ） 

W 使用するネジ…取付ネジ ( M 6 X 20) 


X 2本(シルバー) 


ネジ①締めかた 


六角レンチ 



参六角レンチ先端にネジ 
を取り付け、ネジ巧と 
ネジが水平になるよラ 
に締める 

参ネジ穴に対して、斜め 
に六角レンチで強<締 
めるとネジ部が破損す 
るおそれがあります。 


<右側のひじ掛けに取り付ける場合> 

>ひじ掛けの突起2か所 操作器 

を操作器スタンドの スタンド 

巧に合わせる ム/ 




<右手側を取り付ける場合> 


濯 
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ご使用前に 


►次のぺージにつづく1己 









組み立てる（つヴき) 


5 


電源スイッチを入れ、背もたれを起こず 


¢1電源プラグを差し这む 

•必ず交流1 oov のコンセントに 
差し込んで < ださい。 


ク 



@施錠スイッチび r 開」に 
W なつていることを確認ずる 


電源スイッチび r 入」に 
W なつていることを確認ずる 


¢1操作器の胃を2回巧ず 

♦一度巧した後、約1砂後にちラー度押してください。 
自動で背もたれが起き上がります。 


編 



操作器を置く 


操作器スタンドに 
W 操作器を置< 


¢1操作器コードを 
コードクリップに 
固定ずる 

参背ちたれが起さた状態で、 
クリップより下の部分が 
大さくたるまないよラに 
固定してください。 

(脚などをひっかけるおそ 
れがあるため） 


〇 



ち手側に操作器スタンドを取り付けた場合 

参な下の手順で操作器コードを左手側に通してください。 

の 操作器の^を押して、電源を入れる 

⑨ 操作器の B を巧し続け、脚のせ台を一番上まで上げる< 
.ピーピーピーと いラ音が鳴るまで巧し続けてください。 

③ 操作器コードをはずす 

-指先で固定バンドのつまみを押すと、フックが解除 
されます。 

④ 操作器コードを脚のせ台の下か5左手側に通す 
⑥ 操作器コードを固定する 

•固定しにくいときは、端か5なぞるように 
巧し込んで < ださい。 

⑥ 固定バンドの先端を巧に差し込む 
♦お買い上げ時は、ち手側で固定してあります。 


脚のせ台 


I 止面か b 
‘見る 



固定バンド 


ち手側で固定した状態 


コード固定用の溝 



つまみ 


操作器コー 


過 

④ 



⑥ 操作器コード 


ク^枕; 

• 〇 


を取り付け、くつろぎクッシヨンを取り付ける 


枕を面ファスナーで 
取り付ける 

参マッサージ使用時の枕の 
位置の目まは P .21 参照。 


¢1 くつろざクッシヨンをファスナーで 
W 取り付ける 


がファスナー 


回—フアスナー 


難 


フアスナー 


く つろぞクッション 



m 

















毎回マツヴージをはじめる前に 


■ J " 周囲を確認する 


周囲に人やぺットがいないか、 
物を置いていないか確認ずる 


扇 f 


た心一二. 


くつろぎクッシヨンをめくり上げ、 
^脚-足裏マッサージ部を出す 


>くつろざクッシヨンを背もた _ — _ 

れにっけたまま、マッサ-ジ脚 • 足票マツヴーシ部の出しかた 

をしないで < ださい。 

①脚のせ台反転□ック解多③ 

除レバーを矢印 0 D 方向\直 
くつろざクッション に引きながら 1つ 



③下か 5 反転させる 


變 


③回転が止まるまで反転^を: 
させてか 5 含^ 


④脚のせ台反転□ック解 
除レバーを放す 

⑥脚のせ台が回転しない 
ことを確認する 


獣。 


A 警告 


•足を入れた状態、本体に座った状態で脚のせ台反お □ ック解除レバーを引かない。 

事故やけびのおそれびあ0まず。 


八注意 


•脚のせ台び回おしないことを確認してか5座る。•脚のせ台と座面、ひじ掛けの隙間に手、指、脚 

守らないと事故やけびのおそれびありまず。 や頭を入れない。 

•脚のせ台の裏側に手、指、脚や頭を入れない。 

けびのおそれびあ0まず。 


電源コードや電源プラグを確認する 





A 警告 

•電源プラグは根元まで確実に差し込む。 

守らないと感電や発熱による火災の原因になります。 


• コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや 
交流100 VL ソがでの使用はしない。 

(ミ毎外での使用や変圧器を用いた使用はでをません。) 

感電-故障や発熱による火災の原因にな0まず。 

•めれた手で、電源プラグの巧を差しはしない。 

感電の原因にな0まず。 


A 警告 

•電源プラグのほこり等は定期的にとる。 

守らないと、湿気等で絶縁不良となり、火災の原 
因になりまず。 

(ほこりは乾いた巧でふいてください。） 

•電源コード-電源プラグを破損ずるよラなことは 
しない。（傷つけたり、加工したり、熱機器に近 
づけたり、無理に巧げたり、ねじったり、引っ張っ 
たり、重い物をのせたり、束ねたりしない。） 

傷んだまま使用ずると、感電•ショート-火災の 
原因になりまず。 

電源コードや電源プラグの修理は販売店または 
「修理ご相談窓口」にご相談ください。 


ご使用前に 


►次のぺージにつづく19 










毎回マッサージをはじめる前に（っヴき) 


5 


本体を確認ずる 


布地に破れびないか確認ずる 


を体のがが 


A 警告 


>使用前には、必ずくつろぎクッションをめくり上げ 
て、本体の巧地が破れていないか確認する。また、 
その他の部分にも巧地の破れびないか確認する。 
(どん姑〔ルさな破れでも、直ちに使用を中止し、 
電源プラグを巧き、修理を依頼してください。） 
布地び破れた状態で使用ずるとけびや感電のおそ 
れびありまず。 




本体に異物びはさまっていないか確認ずる 


謬 


背ちたれ 

くつろぎ 
クッシヨン 


八注意 


>本体に異物びはさまつていないか確認してか5座る。 
(背ちたれ、脚のせ台、手•腕マッサージ部に異物び 
はさまってし、ないか確認ずる。） 

守らないと事故やけびのおそれびあ0まず。 


0もみ玉び収納位置にあることを確認ずる 


八ま意 


I もみ玉び収納位置にあることを確認してか5座る。 

守らないと事故やけびのおそれびあ0まず。 


gk 脚のせ台び完全に下がった状態に 
W あることを確認ずる 


脚のせ台 


A 注意 


もみ玉が収納位置に 
ない場合 

国を2[1]押すと収納位圏こ 
戻ります。 


ちみ玉収納位置 


m 


•脚のせ台び完をに下びっていないとをに、脚のせ 
台の上にのったり、立ったり、物をのせたりしない。 

脚のせ台の先端部分び回転したり、本体び傾いて 
事故やけびのおそれびあ0まず。 



手•腕 

マッサージ部 


0脚のせ台び回転しないことを確認ずる 

_ A ま意 _ 

• 脚のせ台び回転しないことを確認してか5座る。 

守らないと事故やけびのおそれびあ0まず。 


脚のせ台が完全に下がって 
いない場合 

画を2回押すと脚のせ台が 
下がります。 
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ご使用前に 
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簡単な®いかた 


を}甲して、 
電源を入れる 




を操作を巧う 


(マッサージをしていない状態 
で3分じ(上操作しないと、 
自動で電源び切れます） 


を身自動 コース 


参詳しい使いかたは 
P .24 〜27 


全身自動 コース 


たたき爽快 


も别まぐし 


指圧痛快 




骨盤 


首肩 


腰 


選んで巧ず 



お好み動作 


参詳しい使いかたは 
P .32 〜3已 


I お好みの部位を 
1選んで巧ず 


参お好み動作と 
エアー 動作は 
同時に行えます。 


お巧み 



墨一部位 



笠き h 動作 



参詳しい使いかたは 
P .3 白〜40 


I お好みの部位を 
1選んで巧ず 


♦複数の部位を 
選択でをます。 



ストレッチ動作 


参詳しい使いかたは 
P .3 巨〜40 


I お好みの部位を 
1選んで巧ず 


参複数の部位を 
選択でさます。 


スルッチ 
肩甲骨 



•頭部につけた髪かざりなどの硬いものははずしてか5座る。 

• ズボンのポケットに硬いちのを入れたままマッサージしない。 

•手や腕をマッサージずるときは、時計、つけの、指輪など硬いものははずず。 

守らないとけびのおそれびあ0まず。 



より自分巧みに合わせる 

自動 コースの 強さを調節したい 

参ボタンを巧ずとマツサージの強さを調節でをまず。 （3 段階で表示しまず） 



2お好みの動作を選ぶ 




3 @を巧して、 
動作を開始 
ずる 


より自分巧みに合わせる 

強さを調節したい 

♦ボタンを巧すと強さを調節でさます。 
参動作によって、調節でさる強さの 
段階が異なります。 


参お好みの部位のボタンを繰り返し押してち選択でさます。 
♦たたさを選びたい場合はミ左 S を押してください。 



より自分巧みに合わせる 

エアーマツサージの 強さを調節したい 

♦ボタンを巧すとエアーマッサージの強さを調節でさます。 
(3 段階で表示します） 


てァー 



2背ちたれを倒ず 

U クライニング 



田目 


を巧す 





参詳しい椅子の調節方法は P .4 1 


より自分巧みに合わせる 

強さを調節したい 

参ボタンを巧すとエアーとメカそれぞれ 
の強さを調節でをます。 （3 段階で表示 










































































































を身自動 コース 


全身を自動でマツヴージしたい 



を押して、電源を入れる 

(マッサージをしていない状態で3分な上 
操作しないと、自動で電源が切れます） 


全身自動 コース 
たたき爽陕] I も别まぐし) I 指圧癖陕 


骨盤 


首肩 


か61つ還んで巧す 

を身自動コースの特徴(上半身) 

たたを爽 I 陕…たたきを中むに軽快な刺激で>こ， 


たたを爽快…たたさを中むに軽快な刺激でむ地 
よく身体をほぐすコースです。 
もみほぐし…もみを中むにコリをしっかりほぐ 
す標準的なコースです。 

指圧痛快…指圧を中,じ、にコリのポイントを強 
めにほぐすコースです。 

. エアーの動作で骨盤まわりの筋肉 

をほぐすコースです。 

……首か5肩を重点的にほぐすコース 
です。 

腰 . 腰か5背中を重点的にほぐすコー 

スです。 

♦コースのおおまかな内容は ► P . 己3参照 


体型センシングびはじま D まず り体型確認中 I を表示） 

参正しく体型センシングでさる身長の目まは約1 40 cm 〜約1 S 己 cm の範囲です。 


深く腰かけ、頭を枕につけて 
ゆつたりちたれて<ださい 




枕の下端がちの位置に 
くるよつに枕の局さを 
調節してください。 

► P .21 参照 


自動的にマッサージポジシヨンに 

なりまず .'/む、ん^.ム An 1 


マッサージ 

ポジション 


約12° 
倒れる 


嚴咱 fi リ 

>マツサージポジシヨンより深く倒れている 
場合は、自動リクライニングしません。 
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巧型センシングを開始してか6約30秒をに 

もみ玉び肩位置までゆつ<り下がり、たたを動作びはじまりまず 


での玉 



たたを 

動作 



獲 


参センシング中に体がずれないように、座面の 
エアーが動作します。 


♦たたさ動作がはじまるまで 
頭を枕から離さないでください。 

肩位置を正確に検出でさなくなります。 


たた去動作中に肩位置を調節したいとま 


参肩位置が合っていないときは、たたき動作中(約12砂間）に、位置調節ボタンで肩の高さを 
調節し©を巧してください。 


調即 

— 互 


1回押すごと 
に約1 .2 cm 
上下します 




•高すざる位置 


•適切なちみ玉の位置 
(たたさを感じる位置） 


ほすざる位置 


たた定動作が終了ずると化型センシング完了です 

♦たたき動作中でも©を押すと、体型センシングが完了しマッサージがはじまります。 

♦肩位置をちとにおおよその身長を推定し、脚のせ台の角度を足裏がつくよラに自動で調節する 
場合があります。 

♦肩の位置が大を<ずれる場合は一さ電源を切り、肩を背ちたれにしっかりつけて再度〇か5 
やり直して < ださい。 


使いかた 


►次のぺージにつづく 25 


























































を身を自動でマッサージしたい（つヴき) 


より自分巧みに合わせるために 


エアーマッサージやストレッチを切/入したい 

エア-ストレッチ 

互肩甲骨 


if を巧すと動作の切/入びでをます。 


エアー やストレッチの 
切/入は表示部で確認 fe 
でをます。 

(点灯：入、消灯：切）脚 



肩甲骨 


今のマッサージを繰り返したい 

心。い を巧すと現巧動作中の 
し ししをっご j マッサージの内容を繰り返します。 

参動作の切替時には、「そこちっと」を受けつけない 
場合があります。 

参繰り返している間は巨巧 eg が点滅します。 


エアーマッサージの強をを調節したい 

肩•腕•腰-脚をマッサージしているとまに 
てァ- 

を巧して調節します。 



参エアーマッサージ、ストレッ 
チの上手な使いかたや動作内 
容は、 P .36 〜4□をご参照 
<ださい。 



1| 

圓 

■ 


MHm 


1 ■ 2 ■ 3 


たたき爽快 ■ も别まぐし ■ 指圧癖陕 


骨盤■首肩 


li そしもっと" I し 皿!巧 WAJ 

1E11 

麵麵 


ULJ 

否感職] 



位置を微調節したい 


(調節でさる回数） 
3回 


3回^^驰 
3回 


参場所によっては 
調節でさない 
場合があります。 


ミち意 

メカ(強さ)調節や、エアー(強さ)調節を 
巧しても、ちみ感やストレッチ感が変わつ 
たことを感じにくい場合があります。 
♦動作が切り替わるタイ S ングで強さを 
調節した場合 

参個人差や部位ごとの感じかたが異なる 
ため 
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リクライニングち度 • 脚のせ台を調節して楽な姿勢でマッサージしたい 

リクライニングち度と脚のせ台の角度を ち裏マッサージ部のスライド量を調節 


リクライニングち度と脚のせ台の角度を 
調節するには… 


するには… 


U クライニング 



を巧して調節します。 


足裏で 
巧すと伸びる 


少し足裏をラかせると戻る 


参詳しいリクライニング角度-脚のせ台の調節方法は P .41 をご参照ください。 


r 温感 J ちみ玉を切/入したい 


温感切/入)を巧すと r 温感 J もみ玉の切/入びできます。 

点滅： r 温感」ちみ玉準備中 
点灯： r 温感」ちみ玉入 
消灯： r 温感」ちみ玉切 


>温度の調節はでさません。 

>もみ玉の温かさの感覚は体型、マッサージ部位、マッサージ動作、 
巧服、室温により異なります。 

>1■温感」もみ玉について詳しくは、 P .31 をご参照ください。 




メカの強をを調節したい 

メカ 乂九の口金 I r 百百 





メカの r ミき J r 弱 J を巧すと、メカのミまさを調節でをます。 

参現在マッサージを行っている部位は表示画面で確認でさます。 

参自動コースの強さ調節は3段階です。 

♦強さが最大、最ルになるとボタンを巧し続けても強さは変わりません。 

を意 

一度に強さの段階を増やしすざると、急激に強くなる場合があります。 
必ず1段階ずつ感触を確かめなが5調節してください。 


参を全のために急激に強さの段階が増えないよラになっています。 

参一番強くしてち物足りない場合、一番弱くしてち強すざる場合は P . 己□をご参照 
<ださい。 

このマークのある項目は、自分好みに設定した内容を登録して利用することが 
でさます。 （P.28 参照） 



使いかた 
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ストレッチ 

肩甲骨 

□ 



切/入 


ミ身自動 コース 


自分巧みの設定を登録したい 


全身自動 コース ご利用中、自分好みに設定した内容を登録して次回利用時に再現することができます。 
自動 コース 毎に設定を登録することもできます。 

■例：「たたさ爽快」 コース 利用中 

① エアー「肩」、 r 脚」を r 入」にし、ストレッチ r 肩甲副を r 入」にした。（このときエアーの強さを 
n 段階」に設定した。） 

③ r 温感」もみ玉は r 切」にし、メカの強さを「3段階」に設定した。 

③ r 音声ナビ機能」 （ P . 己4参照)の音量を r 大」にした。 

④ マッサージ終了時、メモリ [互 に今の設定を登録した。 

次回、「たたさ爽快」 コース 利用時にメモリ ご] を巧すと、登録した設定(上記 ①③③) の内容び再現されます。 


を身自動 コース お了を、または コース 


途中 I ; 


を J 甲してお了すると 


ずでに別の設定内容び登録されている 
場合、「別の設定び登録されていまず」と 
アナウンスされます。 X ‘ 

■新しい設定の内容^に更新する場合 
もラー度同じボタンを押す 

LU 

押す 

※すでに登録されている内容と同じ 
内容を、別の自動コースや同じ自動 
コースに登録しようとしてもアナウ 
ンスされます。 

■すでに登録されている内容を消したく 
ない場合 

別のボタンを押す 


自分好みに設定 ( P .26 〜27、已4宿量)） 
して使った内容が表示され、メモリボタンが 
点滅します。 

ィ林▲冷▲も V 

ボタンが点滅中(約1已秒巧)に 
登録したいボタンを1つ 
のに]应]か6遷んで巧ず 

参選んだボタンが点灯します。（例：〔で） 

1 ] 〔2 1 [3 

登録び完了すると 

参押したボタンが消灯し、約3砂後自動で電源が 
切れます。 

参マツサージ中に本体の電源スイツチを r 切」にしたり 
電源コードを抜くと登録した内容が保存されません 
のでごを意 < ださい。 


登録でをる巧客 A 

•エア-、メカの強さ調 iffiK 

. r 温劇もみ玉の切/入設定 

•エア-、ストレッチの切/人設定，。六 A ... 

► P .26 〜27参照 i 品ク 

-音量の設定 ► P . 日4参照 
※全身自動コースを終了した時点での設定値を 
登録します。 


r 温感 J ちみ玉 • 音量の設定について 

この2つの設定のみ全身自動 コース すべてに適用されます。例えば上記 r ■例」で登録したメモリ 
のを r たたき爽快」ながの コースで 使用しても、「たたき爽快」で登録した r 温感」ちみ玉 r 切」、音量 
r 大」の設定が適用されます。（エアーやストレッチなどの設定は無効） 


^ 肩 a 腕 a 腰 a 脚 D 
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登録した設定ではじめるには 



エア- 

肩 

□ 

腕 

□ 

腰 

□ 

脚 

□ 


肩甲骨 

□ 

骨盤 

□ 

脚 

□ 


切/入 

急停止 


戈一 

瓦 




が 



全身自動 コース 


たたき爽快■もみほぐし ■ 指圧痛快 


骨盤■首肩 ■ 腰 


を押して、電源を入れる 

(マッサージをしていない状態で3分な上 
操作しないと、自動で電源が切れます） 

登録したメモリボタンを 
選がずる 

参登録済のメモリボタンが点灯します。 

(例：の） 

^押す 

メモリボタンに登録している 
を身自動コースを1つ還んで 

J 甲すり列：たたき爽快） 


たたき爽炭 

作 

もみほぐし 

\ - J 


指圧痛快 

骨盤 


'首肩 


腰 


体型センシングのあと、登録した設定のマッサージびはじまりまず。 

参登録していないコースを選ぶと通常の全身自動コースのマッサージになりますが、 r 温感」ちみ玉の 
切/入設定と音量の設定はメモ U ボタンに登録されている内容になります。 （ P .28 参照） 


尝録している内容を消したい場合 （ 例 の） 

ft 国を巧して、電源をなさらに同じボタンな点滅している間 
W 瓦、登録を消したぃ巧齋夕觀まで巧？を偶献.夕 

ボ甲ず 3秒 U 上巧ず ノをもつ一度巧ず 



2〕 I 3 

) "押す 



2〕 I 3 : 

) 3秒]^上押す 


T1 rr 


押ず 

点滅が消えて、 
消去完了です。 


使いかた 
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ミ身自動 コース 


そこもつと 


温感 切/入 


腰 


首肩 


骨盤 


指圧痛快 


もみほぐし 


たたき爽快 
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お好み動作 


そこもつと 


温感 切/入 


腰 


首肩 


骨盤 


指圧痛快 


もみほぐし 


たたき爽快 
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Q 靈を押して、 a 作を開ぉずる 

参体型センシングをしたあと、選択した部位にちみ玉が自動で動き、マッサージをはじめます。 

体型センシングについては、 P .24 をご参照ください。 

♦より自分好みのマッサージにしたいとさは、 P .34 〜 3 己をご参照ください。 

参同一個所のマッサージが己分続いた場合は、自動で 3 cm ほど上方に移動します。 


お巧み動作時の体型センシングについて 

首•肩•背ずじ…通常のセンシングを行います。 

背•目要 . 簡易的なセンシングを行います。（肩までもみ玉が上がりません） 

透中で動作を変えるとまは 

手順©〜〇で再度選択ずる 

参手順©で再度選択してか日約40砂 m 内に@を巧さないと、再度選択した内容が自動的に取り消 
されます。 

たたさ動作のみでマッサージしたいとをは 

① E を押して、電源を入れる 
③を選択する 

③@を巧して、たたき動作を開始する 
-体型センシングは行いません。 

. 途中で動作を変えたいとさは、左ページの手順©〜〇で選択してください。 


使いかた 


►次のぺージにつづく 33 









































































b の pIHh を 

ごヴを） 








そこもつと 



腰 


首 肩 


骨盤 


指圧癖陕 


も别於し 


たたき爽块 


喜 

ゴ B 

空 

背す 

じ 

たた 

き 

— S ' ’ 




C -^ 

i 
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ストレッチ動作は同時に行いません。 

ストレツチボタンを巧すと、お好み動作は解除されます。 


リクライニングち度 • 脚のせ台を調節して楽な姿勢でマッサージしたい 


リクライニングち度と脚のせ台の角度を 
調節するには… 

U クライニング 

を巧して調節します。 


ち裏7ツサージ部のスライド量を 
調節するには… 




参詳しいリクライニング角度-脚のせ台の調節方法は P .41 をご参照ください。 

V J 



巧つている動作にたたまを加えたい 


たたぎ 

■ を押します。 


参巧すたびに、たたさあり/なしが選べます。 

※たたさ動作のみでマッサージをしているとさは、 
あり/なしを選べません。 


r 温感 J ちみ玉を切/入したい 


晶感切/入 I を巧すと r 温感 J もみ玉の切/入びできます。 


M 


点滅： r 温感」ちみ玉準備中 
点灯： r 温感」ちみ玉入 
消灯： r 温感」ちみ玉切 


>温度の調節はでさません。 

>もみ玉の温かさの感覚は体型、マッサージ部位、マッサージ動作、 
巧服、室温により異なります。 

>1■温感」ちみ玉について詳しくは、 P .31 をご参照ください。 



V . _ 


メカの強をを調節したい 



メカ 



メカ強さ 


メカの r ミま J r お J を巧すと、メカの強さを調節でをます。 

参お好み動作の強さを已段階で表示します。 

参動作によって調節でさる強さの段階が異なります。 

ミち意 

一度に強さの段階を増やしすざると、急激に強くなる場合があります。 
必ず1段階ずつ感触を確かめなが5調節してください。 


参ま全のために急激に強さの段階が増えないよラになっています。 



















































































































































切/入 

急停止 


戈一 

川 




げ 



メモリ 

〇 


全身自動 コース 





W 





てァ- 

肩 

□ 

腕 

□ 

腰 

□ 

脚 

□ 


ストレッチ 

肩甲骨 

□ 

骨盤 

□ 

脚 

□ 





r 温感 J ちみ玉を切/入したい 
(ストレッチのみ） 



^品感切/入)を巧すと r 温感 J もみ玉の切/入び 
でをます。 

>1■温感」ちみ玉について詳しくは、 P .31 を 
ご参照ください。 


強 



切/入 


エアー動作/ストレツチ動作 


温感 切/入 


腰 


首肩 


骨盤 


指圧痛快 


も别まぐし 


たたき爽快 
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r 脚 J エアーマッサージ/ストレツチの上手な使いかた 


足裏びつくよラに脚のせ台を調節してください 


ル柄な体格の方は 


♦脚のせ台を上げると 
足裏がつさやすくなります。 


リクライニング 

龍 


を巧す 



大柄な体格の方は 


参足裏マッサージ部のスライド量を調節すると 
ひざがラさに<<なります。 . 



足裏で 
巧すと伸びる I 


m 



少し足裏をうかせると戻る 


参脚のせ台を下げてをひざびラさにくくなります。 


U クライニング 




を巧す 



足裏マッサージ部を倒して、 

脚を広くマッサージずることもでをまず 



足裏マッサージ部 


足裏指圧シートは着脱することがでさます C 


開□部 




取り付けるとさは 

足裏指圧シートの向さにま意して、開□部 
か5挿入してください。 


突起側び上 


前 front' 
© 



front\ 




@ 

種 

@back 


足先側 


かかと側 


使いかた 


►次のぺージにつづく 37 






































































































r 肩 j r 腕 j r 腰 j r 脚 j のエアーマッサージや 
r 肩甲骨 j 情盤 J r 脚 J のストレッチがしたい（つヴき) 



手 • 腕マッサージの ffi いかた 


参腕マッサージの動作内容については P .39 をご参照ください。 

1手.腕マッサージ部を開く 
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使いかた 



►次のぺージにつづく 39 























r 肩 j r 腕 j r 腰 j r 脚 j のエアーマッサージや 
r 肩甲骨 j 情盤 J r 脚 J のストレッチがしたい（つヴき) 


r 肩甲骨 J 情盤 J r 脚 J のストレッチの 
動作内容について 

r 肩甲骨 J ストレツチの動作内容 



肩横マッサージ部で肩をおさえなが5背中をちみ玉で押す 
ことで、肩甲骨か5胸まわりの筋肉を伸ばします。 


情盤 J ストレツチの動作内容 


骨盤まわりを大きくひねったりゆ5したりすることで筋肉を 
ほぐします。 



r 脚 J ストレッチの動作内容 



太ちち横と脚-足裏をはさみなが5脚のせ台を下に下げて、 
脚を伸ばします。 

参足裏マッサージ部をスライドさせて伸ばした状態で「脚」 
ストレッチをした場合、足裏マッサージ部が床などに当 
たることがあります。 
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リクライニングち度と脚のせ台を調節する 



使いかた 


入 

W 
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マッサージを終了する 


タイマー機能について 


マッサージを開始してか6約16分で自動的に停止します。 


♦足裏マッサージ部が倒れるので、ま全に立ち上 
がれるよラに脚のせ台が自動で下がります。 

足裏マッサージ部のスライドを伸ばしている場 
合は足裏マッサージ部が床などにあたって完全 
に収納されません。 

完全に収納するには脚を浮かせてください。 

♦背もたれは自動では起きません。 

参ちみ玉が収納位置まで動さます。 

を2回押すと背もたれが起さ上がります。 



マッサージを透中で終了したいとまは 

切/入13だお^^^ 


足裏マッサージ部のスライドを完全に戻し 

参ちみ玉が収納位置まで動さます。 

参自動で脚のせ台が下がり背ちたれが起きます。 

(背ちたれはちみ玉が収納してか5動さます） 



異常を感じたとまは 


を巧ず 


参すベての動作がその場で停止します。 

参転倒に十分注意しながら、本体か5降りてください。 


ふだんお使いのチェアのが態に戻ず 


くつろざクッシヨンを 
背もたれに掛ける 





2脚のせ台を収納ずる 


①脚のせ台反転 □ ック解除レバーを矢印の 
方向に引さながら 
③上か5反転させる 

③ 回転が止まるまで反転させてか5 

④ 脚のせ台反転□ック解除レノ（一を放す 
⑥脚のせ台が回転しないことを確認する 


A 警告 


>足を入れた状態、本体に座つた状態で脚のせ台反 
お □ ック解除レバーを引かない。 

事故やけびのおそれびあ0まず。 


八ま意 


• 脚のせ台び回転しないことを確認してか5座る。 

守 b ないと事故やけびのおそれびあ0まず。 

•脚のせ台と座面、ひじ掛けの隙間に手、指、脚や 
頭を入れない。 

•脚のせ台の裏側に手、指、脚や頭を入れない。 

けびのおそれびあ0まず。 



③ 

しっかり 

巧す 


職眉 


電源を切る 


1電源スイッチを r 切」にずる 

9施錠スイツチを r 閉」にして 
施錠 キーを 巧く 


I ご使用の後は必ず電源スイツチを「切」、砲錠スイッ 
チを「亂にし、施錠キーを巧き、電源プラグを巧く。 

守らないとおモ様のいたずらによる事故やけびの 
おそれびあ0まず。 




八ミ主意 


• 使用時 LU 列は電源プラグをコンセントか5巧く。 

ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因 
になりまず。 

•電源プラグを巧くとさは電源コードを持たず、必 
ず電源プラグを持って巧く。 

守らないと感電やショートのおそれびあ0まず。 




施錠 電源 


電源スイッチ部 


3電源プラグを巧く 


4 子供の手の届かない 
t 場所に施錠 キーを 
保管ずる ^ 



八ま意 




• 施錠キ ー• 取付ネジは、モ供の手の届かない場所 
に保管ずる。 

守 b ないと誤飲やいたずらによる事故やけびのお 
それびあ0まず。 


使いかた 
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お手入れのしかた 



合が賦部分 



柔5かい乾いた巧でふく 

参市販のレザーお手入れ用品(化学ぞうきん)をご使用の際は、そのを意書きに従ってください。 

参ミちれびひどい場合は、 L ソ下の手順でふきとってください。 

①水または中性洗剤をめるま湯で3〜己％位にラすめたちのに、 

柔5かい巧をひたし、よくしぼる。 

⑥表面をたたくよラにふく。 

④水を含ませた巧をよくしぼってか5、洗ミき液をふきとる。 

④柔5かい乾いた巧でふく。 

⑥自然乾燥させる。 

参ミちれび落ちにくい場合は、市販の r メラミンフォーム材質のスポンジ」で同様に中性洗剤を含ませ 
ふき取ってください。 

参ドライヤーなどで急激に乾燥させないで<ださい。 

参合成皮革部に色び移ることびありますので、ジーンズや色柄ものなど、色落ちしやすい巧類での 
ごが巧はがまち/だサい 

参変色の原因にならまずを)でビニール製品などを長時間接触させないでください。 

参シンナーやベンジン、アルコールなどの薬品は絶対使用しないでください。 
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中性洗剤を含ませた巧をよくしぼってか 5 ふく 

♦シンナーやベンジン、アルコールなどの薬品は絶対使用しない 
で < ださい。 


9仕上げに水を含ませた巧をよくしぼってか 5 ふく 

^♦操作器をお手入れする際は、特によくしぼってか5 / 

ふ< よラにして<ださい。 i 



3自然乾燥させる 


、中性洗匙 


爆 



中性洗剤を含ませ、よくしぼった巧でふく 

参シンナーやベンジン、 アルコール などの薬品は 
絶対使用しないでください。 


9特に巧れびひどい場合は、水または 
中性洗剤でブラシ洗をする 

参こすりずざると、布地をいためることがあります。 


3仕上げに水を含ませ、よくしぼった巧でふく 




自然乾燥させる 





参布地部分に色が移ることがありますので、ジーンズや色柄もの 
など、色落ちしやすい巧類でのご使用はごを意ください。 
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本体を移動するとをは 


八ま意 

• 設置された状態のまま、本体を引さずったり押したりしない。 

•巧やたたみの上で、キヤスターを使って移動させない。 

床やたたみに傷びつ<おそれびあ0まず。 

• 人をのせたまま移動しない。 

転倒による事故やけびのおそれびあ0まず。 

•キヤスターで移動ずるとさは、周囲の障害物を取り除さ、背をたれを完をに起こした状態で脚のせ台を腰より 
おく持ち上げ低か6約 80 cmJ ； rF )、 ゆっくり移動ずる。 

守らないと転倒による事故やけびのおそれびあ0まず。 


2人な上で持ち上げて移動する 


前後か 52 人 1；! 上で脚のせ台の横と 
背もたれの裏カバーの溝を持って移動する 

側面を持つ 



※正しい持ちかたをしないと、本体を落として床を傷つけるおそれがあります。 

特にひじ掛けを持つて運ぶと、破損のおそれもありますので絶対におやめください。 

本体を下ろずときは 

♦十分足元にを意してゆつ<り下ろして<ださい。 

参脚のせ台は最後まで手をそえて下ろしてください。 

途中で手を放すと勢いよく戻ります。 
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Q&A 

使用で定ますか？ 

こんな使いかたはでをますか？ 

n 病気で通院しているけど、 

W 使ってもだいじようぶ？ 

n 上半身だけ、脚だけのマッサージで 
H 使えますか？ 

\ 通院先の医師と相談のラえ、 

A 使用してください。 

4 お使いいただけます。 

A 上半身だけのほ用 

マッサージは r 触圧刺激」といって、筋肉に 
圧力をかけてほぐし、血行を促進する行為 
です。病気によっては、悪化をおく可能性 

脚のせ台を収納し、くつろぎクッションを 
めくり上げ、背ちたれと枕が出ている状態 
でご使用ください。 


ちありますので、必ず医師に相談してくだ 
さい。 

( P .4 〜 P . 己参照） 



脚だけのほ用 

くつろぎクッシヨンを背ちたれにつけたま 
まで、脚•足裏マッサージをご使用ください。 
(脚-足裏マッサージ部の出しかたは P .1 S 
参照） 
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体型センシング^について 

Q 体型センシングって 
どんな動さをするの？ 

4 じ(下のよラな動をかたをして 
A 肩位置を検出します。 

①「ピッピッ…」という体型センシング音と 
とちに、ちみ玉が背すじにそって首付近 
まで上昇します。 


③もみ玉がせり出してさます。 

循位置が合っていなし、場合には再度上昇 
し、肩位置を合わせる動作を繰り返します。） 

▼ 

③ もみ玉が肩位置までゆっくり下がってき 
ます。 

▼ 

④ 肩の位置でたたさ動作を約12砂間行い 

♦たたを動作中でち@を巧すと、体型 
センシングが完了しマツサージがはじ 
まります。 

※体型センシング • ••測定動作のこと 


义^4 


I 正しく体型センシングできる身長の目ま 
は約1 40 cm か5約18己 cm の範囲です。 


Q 身長が約1 40 cm 未満の人や、 

約18已 cm じし h の人は 
使えないのですか？ 

\ お使いいただけまず。 

A 体型センシングの際に、肩位置が合わない 
場合がありますので、下記のよラな方法で 
ご使用することをおすすめします。 

〈約1 40 cm 未満の場合〉〈約1 S 日 cm 超の場合〉 




座面に座巧団を敷いて 
深く腰掛けて 
お使いください。 


背ちたれを倒して 
前へ体をず5して 
お使いください。 


Q 体型センシングやマッサージの途中で 
ボタンが点滅し、ピピッと己回ブザー 
が鳴り （ LI, 10 表示)、動作が終了した 
のですが…？ 

4 J ^ TF のような理由で、人体を検知で 
A きない場合はま全のため停止します。 

①人が座っていない。 

③頭や背中を背ちたれか5浮かせている。 
③背もたれ部にクッシヨンなどの敷物をし 
ていたり、厚手の服を着ている。 

深く腰かけ、頭を枕につけるように 
ゆったりもたれ、胃を巧してから、 
再度 E を押してはじめてくださし、。 

④くつろざクッシヨンをめくり上げていな 
い。 

体型センシングしても肩位置が合わ 
ないのでずが… 

(毎回、肩位置がずれるのですが） 

A 座る位置や姿勢(前かがみなど）に 
よって正しく体型をセンシングでき 
ない場合があります。 

位置調節ボタンで肩位置を調節してください。 
( P .2 日参 B 弓） 

より正しくセンシングするためには、椅子 
に深く腰かけ、頭を枕(背もたれ）につける 
よラにゆったりとちたれてください。 


ぉ手入れ/ Q&A 


►次のぺージにつづく 49 



Q&A (つヴを） 

上半身のマッサージについて 手.腕のマッサージについて 


n 全身自動コースを r 一番強くしても物 
足りないのですが…」 

または、「一番弱くしても強すざるの 
ですが…」 

を 下記の方法を試してください。 

<を身自動コースを一番強くしてち物足りない場合> 
背もたれを倒すと体重がかかりより強く 
マッサージがでさます。 

く全身自動コースを一番弱くしても強すぎる場合> 
背もたれに巧や毛布などを掛けると、ちみ玉 
のあたり感がやわらかくなります。 

また、腰が強い場合には、エアーの腰ボタン 
を巧して、腰のエアーを解除するとあたり感 
が弱< な0ます。 

Q 位置調節をしてもずぐに 
動かないのですが… 

A 調節ボタンを f 甲したタイミングによっ 
ては、すぐに動かないことがあります。 
(わずかな時間差がありますが、異常 
ではありません） 

また、ボタンを巧して r ピーピーピー」 
と音が鳴るときは、限界点まで達し 
ており、それ1；!上調節でさません。 

Q 左ちの強さが異なるよラに 
感じるけれどだいじようぶ？ 

\構造上異なって 
A 感じる場合があります。 

より自然な感覚でマッサージを行ラために 
交互たたさ機構を採用しているため、ちみ 
玉の位置がずれて動作することがあります。 
そのため左ちで強さが異なって感じること 
がありますが、故障ではありません。 


Q 手-腕マッサージは左ち同時に 
でさないの？ 

4 異常やを険を感じたときに、 

A すぐ停止できるように左ち交互に 
マッサージしています。 

Q 手*腕 エアーマッサー ジの後、 

手-腕の裏にホし V なが残るんですが… 

4 使用後、手や腕にマッサージのあとが 
A 残る場合がありますが時間とともに 
消えていきますので問題ありません。 

Q 自動 コース 中に腕 エアーの 入る回数が 
左ちでことなるとさがあるのですが… 

A 自動コース中に強さ調節(メカ、エ 
了一 )、位置調節等の設定を変えると 
左ちの回数が異なる場合がございま 
すが、異常ではございません。 

♦エアー動作は、背中のマッサージ動作と 
連動して動作している為、設定を変える 
ことによりエアー動作が都度変わります。 

Q 自動 コース 中によりを く、 腕 エアーを 
したい場合の方法はありませんか。 

A 腕エアー 1 U 外のエアー動作をオフにす 
ることで腕エアー回数を増やすことが 
出来ます。 

♦マッサージを行ラ部位のエアー動作の回数 
I をを<したい場合は、それながのエアー動 

I 作をオフにすることで回数が増えます。 
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脚のせ台について 

Q 収納する際、反転中に脚のせ台反転 
□ック解除レバーを放すと、脚のせ 
台が回転途中で止まることがあるの 
ですが… 

4 ま全のため、途中で脚のせ台が止ま 
A る構造になっています。 



♦ご使用の際は、正しい位置まで回転させ 
て < ださい。 


操作器について 

Q 操作器ホルダーが 

ぐ5ぐ5するのでずが… 

A 固定ネジを六角レンチなどで 
締めなおしてください。 

操作器ホルダー部がはずれた場合は、固定 
ネジをゆるめてからはめこみ、再度固定ネ 
ジを締めて < ださい。 


I /操作器ホルダー 


n 固定ネジ 

♦付属品の六角レンチで締めることがでさ 
ます。 


■ J クライニンクについて 


Q 背もたれや脚のせ台、ひじ掛けの角度 
が自動で変わる場合がありますび… 

4 1；!下のよラな場合に自動で角度が変 
A わります。 

①恰身自動コース」- r ストレッチ動作」- 
「お好み動作」を開始したとさ。 

[自動でマッサージポジションまで倒れます。 

※すでにマッサージポジションよりち倒 
れている場合は、角度は変わりません。 


,'2 於 


約已己° 
上がる 


約12° 
倒れる 


1 


み‘ 


を巧して、マッサージを終了したとさ。 

自動で起さた状態に戻ります。 

《1白分タイマーで終了した場合は 
脚のせ台だけ戻ります。 

で終了した場合は、自動で角凰ま 

変わ5ず、その場ですベての動作が停 
止します。 


政‘ 




苦勤 

¥ 


ぉ手入れ/ Q&A 


►次のぺージにつづく 己1 









Q&A (つヴを) 


その他 

Q 1か月の電気代はいくらですか？ 

A 1 日2回り己分 >< 2 刚毎日使用した場 
合、約42円/月(税込み)です。 

新電力料金目ま単価22円 / kWh (税込み)で 


Q 長く使っていて音が 

大きくなってきましたが… 

A 故障の場合も考え5れますので 

，販売店に点検 • 修理をご依頼ください。 

Q タイマー機能はついていまずか？ 

4 ついています。 

A 使いすざ防止のために、マッサージをスター 
卜させてか5約1日分で自動的に終了します。 
タイマーが切れると、脚のせ台が自動で下 
がり、ちみ玉が下部に移動して収納状態で 
止まります。 

再度ご使用のときは、 H を巧してくださし、。 

• 1白分使用した後は1□分程休みましょう。 
• 1曰2回まで約30分を目安にご使用くださ 
し、。 


引っ越しなどで、本体を運搬する際 


引つ越しなと 
の注意点は？ 


次の点にご注意ください。 

※本体の重むを中むに寄せて運搬しやすくす 
るために、背ちたれを倒し、ちみ玉を背ち 
たれの中央部付近まで上げてください。 
※人が座っていない状態で行ってください。 

① n を巧して、電源を入れる 


ソソフつ/ン 

③愚湯 を巧して背ちたれび倒れた状態にずる 



2つのボタン 
を、「ピーピー 
ピー」と音が鳴 
るまで長巧し 
して < ださい。 


③ 電源が入つたままの状態で「全身自動コー 
ス」のいずれかのコースを選択する 
♦ちみ玉が動さ出し、背ちたれ中央付近ま 
で来たところでエラーび出て停止します。 


■6 が五 



>国を 


を押して、電源を切る 


♦胃を巧すと、背もたれが自動で起き 

上がってしまいますので、必ず胃を 
巧して < ださい。 

⑥ 電源スイッチを r 切」にし、電源プラグを 
抜 <( P .43 参照） 


やむをえず、背もたれを起こした状態で輸 

送する場合は、次の手順で行って<ださい。 

(1) 上記の手順のうち、①一③一④を行い、 
ちみ玉を中央付近まで上げる 

(2) 再度操作器の電源を入れて、背ちたれ 

を起こし、胃を巧して電源を切る 

♦捆包箱がない場合は、傷や振動対策とし 
て捆包材で保護して、大切に扱ってくだ 
さい。 

•捆包の際は、電源コードや操作器コード 
が本体に絡まっていないことを確認し、 
操作器ととちに座面の上にまとめるな 
ど、輸送時に地面に擦5ないように配慮 
して < ださい。 
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を身自動コース/動作の内容/音声ナビ機能について 


※广仕上げ動作」の時間は、身長や強さの設定値によって変わります。 ►次のページにつづく 己3 




























を身自動コース / 動作の内容/音声ナビ機能について（つヴき) 


(イラストは動作のイメージ図です） 


ポイントでルさく 
こねるよラな動作 


コ U ポイントを 
ま直に圧迫する動作 


グイつともみこむ動作広くやさしくなでる 

よラな動作 






部位を伸ばす動作 


背ずじのばし 


左ち交互にトントンと背すじにそって体を 
たた < 動作 伸ばす動作 





♦それぞれの動作は選 
んだ場所に合わせた 
動さかたをします。 
たとえば、「首」の指 
圧と、「肩」の指圧は 
異なる動作です。 


操作手順や動作の内容を簡単に説明する機能です 


それでは点滅しているボタン L 
か5全身自動コースをお選び-. 
<ださい ： 


全身自動 コース 


I たたき爽快 ■ も胡まぐし ■ 組癖块 


このコースは肩を上か5指圧' 

する強いマッサージがお好さ t --- 
な方向けのコースです — 


音量を調節するとをは 

音声 



を巧して調節する(巧すごとに音量が切り替わります） 


且 

量 切 ル （ぉ買し ち: 刑き） I 大 


操作音(ピッ）や 

限界音（ピーピーピ ー) は消えません。 




全身自動 コース ご利用中の音量を登録して 
利用することがでさます。 ► P .28 参照 
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エラー表示について 



お知5せ 


己己 








































故障かな？と思ったとを 


下記の点検と処理をお願いします。 

処理後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。 
修理をご依頼される場合は、^ P.63 をご覧ください。 


症状 


ちみ玉び途中で止まる 

(操作器の動作表示部やボタンび 
すべて点滅して消巧する） 


リクライニングびでさない 
脚のせ台の上げ下げびできない 

(操作器の動作表示部やボタンび 
すべて点滅して消灯する） 


もみ玉び肩や首の位置まで来ない 


左ちのちみ玉の高さ(強さ）び 
異なる 


r 温感」ちみ玉び温かくな5 
ない 


r 温感」ちみ玉スイツチを 
切っても;ちめない 


自動コースでマッサージを 
スタートしてちリクライニングしなし、 

(自動 U クライニングしない） 


リクライニングび自動で戻らない 


動作しない 

♦上半身(首〜腰)のマッサージ 
♦下半身のマッサージ 
参手-腕のマッサージ 



原因と処置 

ご使用中、無理な力びかかった場合、安全のために 
ちみ玉の動をび止まることびありまず 

表示部やボタンびずべて点滅してちみ玉の動さび停止した場合、 
本体の電源スイッチを一度切り、約]0秒後に再度 r 入」にしてから 
操作してください。再度止まる場合は、体を浮かし気味にしてご 
使巧ください。 

脂に体重 lOOkg な上のちびご使用になるときはごを意ください。） 

障害物にあたるなど、ご使用中、無理な力びかかった場合、 

安全のために動作び止まることびありまず。 

表示部やボタンびずベて点滅して背ちたれ、または脚のせ台び停 
止した場合、本体の電源スイッチを一度切り、約10秒後に再度「入」 
にしてから操作してください。 


頭び枕から離れていたり、背中び浮いていると体型センシングの 
ときに、肩の位置を実際より下に検知してしまラ場合びありまず。 
深く腰かけ、頭を枕につけてマッサージを最初からやり直してく 
ださい。 P .24 参照 


交互たたさ機構を採用しているため、やむをえず発生ずるちので 
故障ではあ0ません。 0； S = P . 已〇参照 


♦ (温感の/ A ) ボタンび「切 I になつている。 

♦ちみ玉の温かさの感覚は体型、マッサージ部位、マッサージ動 
作、衣服、室温により異なりまず。 


• ヒーターの構造上一度温まると、しばらくの間余熱で温かく感じ 
ることびあります。 

♦「温感」ちみ玉「切」の状態でち同一個所をマッサージし続ける 
と、体感温度び上びることびありまず。 


背をたれや脚のせ台の位置(角度）により自動 U クライニングしな 
い場合びありまず。 P . 已1参照 


タイマーび働いて終了したときや画13を巧して終了したときは 
自動で戻りません。 

( U クライニングを戻したし)場合はを2回巧してください。) 


♦電源プラグび抜けている。 日参照 

♦本体の電源スイツチび「切」になっている。 

♦操作器の E を巧したあと、コースボタンや動作遇択ボタンを 
押していない。 


己巨 


症げ 


原因と処置 


手-腕のマッサージびでをない 


ひじ掛けのエアープラグび抜けている。 


i ^ p . i 已参照 


マッサージ停止をに再度 
を押してち電源び入らない 


終了処理中(約已秒間)のため胃を受けつけない場合びありまず。 

すべての動作び終了して、約已秒じ(上たつてから M を押してく 
ださい。 ™ 


破損してしまつた 

電源コード、プラグび異常に熱い 


事故防止のため必ず販売店または r 修理ご相談窓口」にご相談 < だ 
さい。 [ El = P .63 参照 


動作中巧生する音や感覚について5/ 

ご使用中に下記のような動作音や感覚びありまずび、構造上発生ずるものでずので異常ではありません。 


♦動作時にちみ玉び生地のシワを乗り越えるとさの 
音-感覚（ポコン音-カクン音） 

♦ちみ-たたを動作などの動作音(カタカタ音-ピチピチ 
音-シャカシャカ音） 

♦ちみ玉動作時のキシ S 音(キシキシ音） 

♦上下動作時の動作音(カタカタ音） 

参べ ルトの回転音（シュルシュル音） 

♦モーター音（ウォーン音•ウィーン音•ジー音） 
♦ちみ玉び『巧し』から『引さ』に変わる際の音 
(カクン音-コツ音） 

♦着座時の音(ギュッ音） 


♦ U クライニング時のひじ掛けとくつろぎ 
クッションのこずれ音(ギュー音） 

参ちみ玉と巧のこずれ音(ギュッギュ音） 
♦エアーの排気音(シュー音.スー音） 
♦エアー加圧動作音(ブー音） 

♦脚のせ台のガタつさ 
♦座面下からのポンプ動作音 
(ビー音-ウーン音-ブーン音） 

♦座面下からの y (ルブ動作音(コツ音） 

♦脚ストレッチ、動作時のカクン音 


A 警告 


么注意 


絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、 
修理をしない。 

発火したり、異常動作して、けびをするおそれ 
びありまず。 


動かない場合や、異甫を感じたときは使用を 
中止し、ずぐに電源プラグを巧しに点検修理を 
依頼ずる。 

守らないと感電や発火のおそれびありまず。 


お知5せ 
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定格-仕様 


本体の寸法 


医療機器認証番号 
医療機器の種類 
I 臟綱让下ち向) 



I よ J - 占 Ijtj ] C W — - _ — . - . . . _ . - - — — _ — - _ — . _, — — 

場合びあります。 


己8 




巧」卜…スタン ドをはずした状態 
約 83 cm 

F スタンドとひじ掛けを 
はずした状態 
約巨 8 cm 


け 
: m 


背ちたれ 
高さ 

約11已 cm 


高さ 

(枕を取り付けた状態） 
約己巨 cm 


約吕〇吕 cm 
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ッヴーシ 
さ 


質 量 

張 地 

製造販売元 
製造元 


U クライニンク‘ 
していないとさ 


リクライニング角度 


エアー圧力 
(ふく 5はざ) 


麵 IE 囲(前紛向) 


臟觸(左ちち向) 


一般的名称 


使用電源 

消費電力 

電熱装置消費電力 
類別 


マッサージチェア EP - MA 70 


交ミ荒10 0 V 已 0- 己 OHz 


1吕 0 W 

(操作器で r 切」のとさ約 0.3 W ) 


吕 3 W 


機械器具77バイブレーター 


家庭用電気マッサージ器 ( JMDN コード34己己200 0) 


吕吕 3 AK 己 ZX 001 47000 


管巧医療機器 


約 78 cm (ちみ玉移動距離約 62 cm ) 


ちみ動作時のちみ玉間隔(ちみ玉の幅含む） 

首•肩•背-腰部約已 cm 〜約吕1 cm 
背すじのばし、上下移動時のちみ玉間隔(ちみ玉の幅含む） 
約已 cm 〜約1 7 cm 


ちみ玉の突出量(強弱調節)約1 Ocm 


ちみ約4回/分〜約50回/分 
たたさ約1日0回/分〜約已20回/分(片側） 
移動速さ約1〜約 5 cm / 秒 


3 ••.約3吕 kPa 
吕…約吕 8 kPa 
1…約1己 kPa 

(※部位によって若干の違いびあります。） 


背もたれ…約120度〜約170度 
脚のせ台(脚-足裏マッサージ部）…約5度〜約8已度 
脚のせ台(フラット部）…約1已度〜約日已度 


約1巨分で自動で切 


高さ約11已 cm X 幅約9已 cm X 奥行約12吕 cm 


高さ約己己 cm X 巾畐約白已 cm X 奥;子約吕〇吕 cm 


約 8 已 kg 


合成皮革 


パナソニック株式会社 
ま京都港区西新橋 2-38 -已西新橋 M ドビル 


上ミ毎松下電工有限公司 

中華人民共和国上ミ毎市松江工業区江田東路258号 


中華人民共和国 


I ミ I 




足裏マッサージ部の 
スライド量 
が 



足裏部の倒れ量 




ひじ掛 
高さ 
約 70 c 


約 64 cm 


奥行さ 
約1吕吕 cm 



接地部分の奥行さ 
約7日 cm 



)0 kgliLh の方び巧用された場合、動作音び大ホ<なったり、巧カバーの磨耗び早まるなどの 


奥行さ(脚のせ台び下びった状態) 
約1已 3 cm 

I- 

奥行さ(脚のせ台び上びった状態） 

約1 73 cm 

最大奥行さ 



上半身マッサ—ジ 


お知5せ 
















Memo 
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Memo 
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な証と アフターサービス 


よくお読みください 


使いかた-お手入れ-修理などは 

■まず、お買い求め先へご相談ください 

▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 





電話 （ 

) 

— 



お買い上げ曰 


年 

月 

曰 


修理を依頼されるとさは 

「故障かな？と思ったとき」 （ P 已6〜已 7) でご確認の 
あと、直らないとさは、まず電源プラグを巧いて、お 
買い上げ曰と下の内容をご連絡ください。 


♦製品名 

マッサージチェア 

♦品ま 

EP - MA 70 

♦故障の状況 

でさるだけ具体的に 


♦保註期間中は、保註書の規定に従って出張修理いたしまず。 

保証期間：お買い上げ曰か 6 本体 1 年間(ただし、一般家庭用 L ソタ K 例えば業務用など)に使用された場合は、 
保証期間内でち r 有料」とさせていたださます） 

♦保註期間終了後は、診断をして修理でさる場合はご要望により修理させていたださまず。 

※修理料金は次の内容で構成されていまず。 ※補修用性能部品の保有期間 關 

L 技術料 I 診断-修理-調壁-点検などの費用 当社は、このマッサージチェアの補修用性能部品(製 

I 部品代 I 部品および補助材料代 品®機能 & 維持ず部品) &、 製造 fist 刀 D 

I 出張料 I 技術ちをが遣ずる費用 後日年保ちしていまず。 

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談ください 

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 

♦使いかた-お手入れなどのご相談は…… ♦修理に関ずるご相談は…… 

パナソニックお客様ご相談センター受付誌日4〇時 [ パナソニック修理ご相談窓 □ 

電話 斯ル 函，01 20-878-365 電話 拱 ル 函。01 20-878-554 

四四田 a ® ※携帯電話 ■ PHS か 56 ご利用になれます。 Ema ※携帯電話 ■ PHS 占、日 6 ご利用になれまず。 


•上記電話番号びご串拥しすこだけない場合は、 
各地域の r 修 S ご相談窓□」におかけください。 


【ご相談窓□における個人情報のお取り扱いについて】 

ノてナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただを、 
ご相談内容は録音させていただをます。また、折り返し電話をさせていただくとをのために発信ま号を通知いただいており 
ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除を、第兰者に開示•提供い 
たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただをました窓□にご連絡ください。 

■各地域の修理ご相談窓 □ ※電話番号をよくおおかめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転をさせていただく場合びございます。 

札幌巧の11旧 94-1 251札幌市厚別区厚別南 2 T 目 17-7 滋賀巧 (077)582-5021 守山市水保町11目目番地の1 

化沪道 化り I 巧 (0166)22-3011 旭川市 2 条通 16 T 目]1巨日 京都巧 (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原 3 番地 

帯広巧 (0155)33-8477 帯広市西20乗化 2 T 目 23-3 大阪巧 (06)77308888 大阪市城東区関目 2 T 目1已-巳 

雨館 巧 丽館市巧おが SA.q を州 .P41 まち 巧们 74 ぶ SQ- ク 770 十扣那 III 市筒サ BTAOn 番お！ 


東北地区 


首都圏 

地区 


札幌 

巧の11 )894-1 251 

札幌市厚別区厚別南 2 T 目1 7-7 


滋賀 

0(077)582-5021 

守山市水保町 11 目目番地の 1 

化 JII 

巧 (0166)22-3011 

旭川 市2 条通 16 T 目] 1 巨 6 


京都 

0(075)646-2123 

京都市南区上鳥羽中河原 3 番地 

帯広 

巧 (0155)33-8477 

帯広市西 20 条化 2 T 目 23-3 

近畿地区 

大阪 

巧 (06)7730-8888 

大阪市城東区関目 2 T 目 1 已-巳 

画館 

巧 (0138)48-6631 

函館市西お梗 58 目番地 241 

奈良 

巧 (0743)59-2770 

大和郡山市筒井町 80 日番地 

(函館流通卸 センター 内） 


和歌山 

巧 (073)475-2984 

和歌山 市中 島 4 日 9-1 

育森 

巧 (017)775-0326 

青森市大字お田宇豊田 364 


ち庫 

巧 (078)796-31 40 

神戸市須磨区弥栄台 3 T 目 1 3-4 

が:田 

巧の 18)868-7008 

秋田市が巧川字ル谷地 3-1 


鳥取 

巧 (0857)26-9695 

鳥取市を長 295-1 

岩手 

巧 (019)645-6130 

盛岡 市 厨川已 T 目 1-43 


米モ 

巧 (0859)34-21 29 

米モ市米原 4 T 目 2-33 

宮城 

巧 (022)387-11 17 

仙台市冨城野区扇の 7-4- 18 


松江 

S (0852)23-1 128 

松江市平成日: [182 番地 14 

山お 

巧 (023)641-81 00 

山お市平清水 1 T 目 1-7 曰 

中国地区 

出 雲 

巧 (0853)21-31 33 

出雲市渡橋町 416 

福 島 

巧 (024)991-9308 

郡山市亀田 1 T 目日 1-1 己 

お田 

巧 (0855)22-6629 

お田市下府町 327-93 

栃木 

巧 (028)689-2555 

宇都宜市上戸祭 3 T 目 3-1 目 


岡山 

巧 (086)242-6236 

岡山市化区野田 3 T 目 20 番 8 号 

群馬 

巧 (027)254-2075 

前橋市箱田の 32 已 -1 


広島 

0(082)295-5011 

広島市西区南観音 1 T 目 13 -已 

巧城 

巧 (029)864-8756 

つくば市筑穂 3 T 目 15-3 


山 □ 

巧 (083)973-2720 

山□市ル郡下郷 220 -1 

培玉 

巧 (048)728-8960 

桶川市ホ堀 2 T 目 4-2 


香 JN 

巧 (087)874-31 10 

高松市国分寺お国分 359 番地 3 

千票 

巧 (043)208-6034 

千葉市中央区末広已 T 目 9-5 

四国地区 

徳島 

巧 (088)624-0253 

徳島市沖お 2 T 目36 

東京 

巧 (03)5477-9700 

東京都世田谷区宮坂 2 T 目 26-1 7 

高知 

巧 (088)834-31 42 

高知市仲田町 2-1 目 

山梨 

巧 (055)222-5822 

甲巧市宝 1 T 目 4- 13 


愛媛 

巧 (089)905-7544 

愛媛県伊予郡祗部町ノ 倉 7 已 - 1 

神劍 I 

巧 (045)847-9720 

横お市港南区日野 5 T 目 3-1 目 


福岡 

巧 (092)593-8002 

春曰市春日公園 3 T 目 48 

新漏 

巧 (025)286-01 80 

新遍市東区東明 1 T 目 8 - 14 


佐賀 

巧(0952。6-9151 

佐賀市！島 0 了大字; 1 戸字上深の 3044 

石り I 

巧 (076)280-6608 

金ミ尺市玉靜 2 了目 26 目番地 


長崎 

0(095)830-1658 

長崎市東町 1 目 1 目- 1 

富山 

巧 (076)424-2549 

富山 市 根塚の 1 T 目 1-4 

九州地区 

大分 

巧 (097)556-381 5 

大分市厭原 4 T 目 8-3 己 

福井 

巧 (0776)21-0622 

福井市問屋日了 2 T 目 14 

宮崎 

巧 (0985)63-1213 

宫崎市本郷化ち字草葉 209 日- 2 

長野 

巧 (0263)86-9209 

松本市寿化 7 T 目 3-1 1 


熊本 

巧 (096)367-6067 

能本市簡軍本町 12-3 

静岡 

巧 (054)287-9000 

静岡市駿河区高松 2 T 目 24-24 


鹿児島 

巧 (099)250-5657 

鹿巧島市与次郎 1 T 目 5-33 

愛知 

巧 (052)819-0225 

名古屋市瑞穂区塩入の 8-1 0 


大島 

巧 (0997)53-5101 

奄美市名瀬朝仁町 1 1-2 

岐阜 

巧 (058)278-6720 

岐阜市中 i |4 T 目 42 

沖縄地区 

沖縄 

巧 (098)877-1207 

浦添市城間 4 T 目 23-1 1 

兰重 

巧 (059)254-5520 

津市义居野村町字山神 421 



中部地区 


所在地、電話番号は変更になることびありまずので、ちらかじめご了承ください。 

最新の「备地域の修理ご相談窓口」はホームぺージをご活用ください。 http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.html 









パナソニックの会員サイト 「CLUB Panasonic 」 で「ご愛用ち登録」をしてください 


http://club.panasonic.jp/ 


特典1 

おちの家電情報をまとめて登録/管埋ができる 

’特典2 

使し、方など商品情報をスムーズに入手できる 

' 特典3 

エンジョ 

イポイントをためてプレゼントに応募できる 


口 

liil 


※このサービスは 

WEB 限定のサービスです。 


♦使いかた-お手入れなどのご相談は… 


_パナソニック総合お客様サボートサイト_ 

http://panasonic.co.Jp/cs/ 


パナソニックお客様ご相談センター受付諸5~日2〇時 




電話記;,雨0120 -878-365 

■しむ ※携帯電話- PHS からもご利用(しなれます。 


音声ガイダンスを短くずるには、案内が聞こえた 5 電話機ボタンの 

「87」と「已4日な」を巧して<ださい。 

谣号を巧しても案内び続く場合は、「乂」ボタンを巧してから操作して<ださい。 


■上記番号びご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル 

06-6907-1187 画01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


修理に関ずるご相談は… 


_パナソニック修理ヴービスサイト_ 

http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼も巧能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 

茄ル靈ぶ J,?-p 驚 、 fd 


電話茄ル函01 20-878-554 

E 03! Eiaa ※携帯電話- PHS からちご利巧になれます。 
上記電話番号げご利用いただけない場合は、 

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、 
回線の混雑時に数分で切れる場合びありまず。 

本書の r 保証とアフターサービス」ちご覧<ださい。 
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